保証と アフターサービス 


必ずお読みください。 

圍保証書(別添）は販売店で所定事項を記入 
してお渡ししますので、記載事項をお確 
かめのうえ、大切に保管してください。 

_保証期間はお買い上げ日から1年間、た 
だし泠媒系統部分については5年間です。 

/保証網間中'^ 

保証書の規定にしたがって出張修理させていただきま 
す。その際には、「保証書」をご提示ください。 

<保証期間経過後> 

修理すればご使用できる場合は、有料にて修理させて 
いただきます。 

修理料金は、技術料+部品代+出張料などで構成されて 
います。 

画麵疆通■画 

■: K €:# 涵#券#にしたがって調べていただき、なお異 
常があるときは、必ず運転を停止し、ブレーカーを切っ 
て、お買い上げの販売店またはダイキンお客様こ'相談 
窓口にご連絡ください。 


ご連絡いただきたい内容 

j •ロロ 名 J レ —— ム」 ニノノ —J ニノ 

2. 機種名 

3. お買い上げ年•月*日 

4. 異常内容 
(できるだけ具体的に） 

5. お名前 • ご住所•電話番号 

6. 室外ユニットの設置場所 


1保証書に 
記載してあります。 



_絛用.性能部遄©優有期 HEpyiU 

_ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打 
切り後10年です。 

錄「補修用性能部品」とは、その製品の機能を維持する 
ために，必要な部品のことです。 


;点検整備のおすすめ 

■エアコンを数シーズン使用した場合は、室内ユニット 
の内部が汚れ、性能が低下する場合があります。また、 
ゴミやホコリがたまって、ニオイが発生したり、除湿 
水の排水経路を詰まらせ、室内ユニットからの水漏れ 
の原因になることがあります。通常のお手入れとは別 
に点検整備をおすすめします。点検整備はお買い上げ 
の販売店にご相談ください。なお、この場合は実費が 
必要となります。 

■困蓮.蕩罰:ミ豆■互 

I ■お客様自身でエアコン内部の洗浄はしないでください。 
市販のエアコン洗浄剤をご使用されますと、場合によっ 
ては熱交換器や機械内部の樹脂に悪影響をあたえ、最 
悪の場合水漏れなどの不具合が発生するおそれがあり 
ます。お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相 
談窓口にご相談ください。 


お客様こ相談窓口のご案内 


商品に関する修理。消耗部品のご用命や取扱いのご相談など 
すべてのお問合わせは[^イキンコンタクトセンター]へご連絡ください。 


ヲ Y ：!： ン]ンヲクト t ンヲー(お客様総合窓口) 


電話番号をよくお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにお願いします。 


非通知設定の方は、最初に_をダイヤ j レしていただき、発信香号の通知をお願いしております。 

mgi wm | ^ (全 S 共通フリ—タィャル) 

フリーダイヤル^ WF ■ m H 

fax でのお問合わせは〇120—07—0881 (fax 専用フリーダイヤル） 

http :// www.dai kinccxom (ご相談対応ホームページ） 


篱業睛閹 

24時間365日対応いたします。 

顏応業務 

i 商品に関するすべてのご相談 • 

お問合わせをお受けいた;します。 
修理、メンテナンス、取扱い、1 
機種選定およぴ別売品‘消耗品-1 
補闱部品の販売など 





















































翻使臞跛全裁！®こ基づく補 i 示について 


経年劣化による危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の内 
容を室内ユニットに表示しています。 


本体銘板〖製造年〗は西暦4桁で表示しています。 


A 

^【設計上の標準使用期間】 

10年 

設計上の標準使用期間を 
超えてお使いいただいた 


場合は、経年劣化による 


発火 • けが等の事故に至 
るおそれがあります。 



※設計上の標準使用期間とは 

翁運転時間や温湿度など下記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用す 
ることができる標準的な期間です。 

® 製造年についても、室内ユニットに西暦4桁で表示しています。 

龜設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものではありません。 


繼設置状況や環境、使用頻度が下記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上 
の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火、けがなどの事故に至るおそれがあります。 


■ 標準使用条件 


ルームエアコンディシヨナの設計上の標準使用期間を設定するための 
標準使用条件による （ J 旧 C 9921 -3) 



ffffei CIS 日与 1 ロニ 
租源电江 

製品の定格電圧による 


周 

波数 

50/60 HZ 



室内温度 

27 °C (乾球温度） 


冷房 

室内湿度 

47%(湿球温度 19° C ) 


室外温度 

35 °C (乾球温度） 

環境条件 


室外湿度 

40% (湿球温度 24° C ) 



室内温度 

20 °C (乾球温度） 


暖房 

室内湿度 

59%(湿球温度 15° C ) 


室外温度 

7 °C (乾球温度） 



室外湿度 

87%(湿球温度6 ° C ) 


三/ LE 2 

叹 

置条件 

製品の据付説明書による標準設置 

負荷条件 

住宅 

木造平屋、南向き■和室、居間 

部屋の広さ 

機種能力に見合った広さの部屋（畳数） 


1年間の使用日数 

東足 

冷房6月2日から9月21日までの112日間 


モデル 

B 爰房10月28日から4月14日までの169日間 

想定時間 

1日の使用時間 

冷房9時間/日 
暖房7時間/日 


1年間の使用時間 

冷房：1,〇〇8時間/年 
暖房：1，183時間/年 
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翁冷房 • 暖房運転特性は日本工業規格 (JIS C9612) に基づいた数値です。 
翁この仕様数値は 50Hz » 60Hz 共通です。 

® 停止のときもマイコンを働かせるため、約0,9ワットの電力を消費します。 

(入タイマー設定時は約]◦ワットの電力を消費します。） 

® 本機の能力 • 消費電力は性能が安定した後の数値を示しています。 

翁製品改良のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。 

® 暖房低温能力は屋外温度2 °C、 パワフル運転での数値を示しています。 

このとき、運転音は仕様数値よりも大きくなります。 

魯最大風量となる風向設定での数値を示しています。 


y ^:: y nn; a N 取扱説明書（1)、保証書（1)、リモコン（1)、リモコンホルダー（1)、リモコンホルダー取付ネジ（2)、 
^ 胃 単4形アルカリ乾電池（2)、光触媒空清フィルター （2) 


木造南向き和室！ 



一議調む圓__ 


24 
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2 



通年エネルギ—消費効率 4.8 


為暖雳平挺- L : ネル消費_一 3.34 2.78 


画謂 
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種類冷房•暖 M 兼周セパレート瑕(インパータ—) 
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ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は 





基本の使いかた 


S 刪な機能 


使いかたを 
知0たいと含 


遞醒故障かな？と思つたら，^ 


運転ランプが点滅するとぎ 


分からないことが 
あると吉 


ぼ: 〆 \ 


製品をよ D 便利に\ 

ご使用いただくために二: 


l_i 






商品に関するお問い合わせ 
修理のご相談は 


國 _20-_-1讎1 (ダイキンコンタクトセンター） 

非通知設定の方は、最初]に si をダイヤルしていただき、発信番号の通知をお願いしております。 


本 社 T 530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号梅田センタービル 
東京支社〒108~0075東京都港区港南二丁自18番1号 JR 品川イーストビル 


ご購入店名 


二次元バーコードは製造用コードです。 

この取扱説明書は 
再生紙を使用しています。 




据付年月日 


3P 3058 16-1CJM1 1 62096(1203) Em 


こ©ような症状 
はありませんか？ 








































































































































